Pos. 


Descrizione 


Pos. 


Descrizione 



Condensatori 


Resistenze 

C 1 

cer. 45 pF 

R l 

220 Kfi 

C 2 

C 3 

cer. 45 pF 
cer. 220 pF 

R 2 

R 3 

220 KO 

33 Kfo 

C 4 

cer. 13 pF 

R 4 

6,8 KJ1 

C 5 

cer. 22 pF 



C 6 

cer, 3 pF 

R 31 

47 n 

C 7 

trimmer l,5-i-8,5 pF 

■ 


C 8 

cer. 7,5 pF 

1 R 40 

15 Kfl 

C 9 

cer. 7,5 pF 

R 41 

470 K ft 

C 10 

cer. 6,8 pF 

R 42 

is kh 

C 11 

trimmer t,5-i.8,5 pF 

R 43 

2,2 Kfi 

C 12 

cer. 22 pF 

R 44 

33 Kfl 

220 Kfi 

C 13 

cer. 11 pF 

R 45 

C 14 

cer. 105 pF 

R 46 

68 Kfi 

C 15 

cer. 2200 pF 

R 47 

2,2 K£l 

C 16 

cer. 18 pF 

R 43 

2,2 M ft 

C 17 

cer. 2200 pF 

R 49 

2,2 Mft 

0 18 

cer. 4700 pF 

R 50 

220 n 



R 51 

270 Kft 

C 21 

cer. 7,5 pF + 

R 52 

100 Kfl 

C 22 

cer. 18 pF 

R 53 

100 Kft 

0 23 

styr. 220 pF 

R 54 

Potenziometro 1,3 MfJ 

C 24 

styr 220 pF 

R 55 

10 MCI 



■ R 56 

39 KCt 

C 31 

cer. 91 pF 

i R 57 

270 Kfi 

C 32 

cer. 91 pF 

i R 58 

100 KJ1 

C 33 

styr. 220 pF 

i R 59 

470 Kfl 

C 34 

styr. 220 pF 

i R 60 

120 n 

C 41 

variab. aereo 

R 75 

4,7 K Cl 

C 42 

trimmer aereo 

R 76 

4,7 Kft 

C 43 

variab. oscill. 

R 77 

27 Kft 

C 44 

trimmer oscill. 

R 78 

680 Cl 

C 46 

cer. 220 pF 

R 79 

1 Kft 



R 80 

1 Kfl 

C 49 

styr. 50 pF 

R 81 

51 n 

1 Kft 

C 50 

styr. 150 pF 

R 82 

0 55 

styr. 150 pF 



C 56 

carta met. 0,047 pF 



C 57 

cer. 2200 pF 



C 58 

cer. 4700 pF 



C 59 

styr. 50 pF 



C 60 

carta met. 0,047 pF 



C 61 

cer. 2200 pF 



C 62 

cer. 4700 pF 



C 63 

styr. 250 pF 



C 64 

elett. 2 pF 75 VI 



0 65 

styr. 250 pF 



C 66 

styr. 50 pF 



C 67 

carta sch. 0,01 pF 



C 68 

carta sch. 0,01 pF 



C 69 

styr. 500 pF 



C 70 

styr. 50 pF 



C 71 

carta 0,01 pF 



C 72 

elett. 25 pF 25 V 



C 73 

carta 4700 pF 



C 75 

carta 2200 pF 



O 76 

carta 0,1 pF 



C77 

carta 0,033 pF 



C 80 

elett. 50 pF 250 VI 



C 81 

elett. 32 pF 250 VI 



C 82 

elett. 8 pF 250 VI 



C 83 

carta met. 0,01 pF 



C 84 

carta met. 0,01 pF 



C 85 

cer. 10000 pF 



C 99 

styr. 300 pF 




Posizione 


C 41 - C43 


C 80 - C 81 





